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ROSA INDICA CARYOPHILLEA. 

R. germiriibus ovatis, glabris; pedicellis hispido-glandulosis ; cynm 
trífida. (N.) 

LE BENGALE-OEILLET. 


DESCRIPTION. 

C’est un arbrisseau trés-élégant, qui s’éléve á la hauteur de 
quinze á vingt pouces au plus. Les rameaux floriíeres sont, 
assez généralement, dépourvus d’aiguillons: les rameaux adultes 
en présentent quelques-nns, assez petits et recourbés. Les feuilles 
se composent de cinq folióles glabres, vertes en-dessus, plus 
pales en-dessous, fimpaire trés-aigué, á dentelure crénelée, 
chaqué dent surmontée d’une petite glande. El les sont portees 
par un pétiole glanduleux muni, en-dessous, de quelques petits 
aiguillons rougeátres et crochus : a sa base sont deux stipules 
bifides et pointues au sonnnet, denticulées en leur bord. Les 
fleurs, légérement odorantes, presque aussi doubles que celles 
du R. des Indes-Cent-feuilles, naissent par trois á Fextrémité 
des rameaux oü elles se réunissent en une espéce d’ombelle. Le 
tube du cálice est ovoide, glabre, et marqué de quelques can- 
nelures longitudinales. Le pédoncule cominun est glabre, mais 
les pédicelles sont hispides-glanduleux. A la base de chaqué 
pédicelle se trouvent des stipules longues et étroites. Les divi- 
sions du limbe sont simples, pointues au sonnnet, á bordure 
garnie de petites glandes sessiles. Corolle de huit a dix rangs 
de pétales, dun beau rose assez foncé, quelques-uns traverses 
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